Jeneral Worciecu CHRZANOWSKI, Dowódzca Korpusu i Na- 
czelnik Sztabu Głównego Wojsk Polskich w roku 1834, Wódz 
Naczelny Wojsk Piemontskich w 1849, Kawaler wielu Orderów. 
Urodzony w Województwie Krakowskiem 1792, umarł na wy- 


gnaniu, w Paryżu, dnia 1 Marca 1861, opatrzony Swietemi Sa- 


be a cel 707 O a Ps kramentami Kościoła. 
er Pogrzeb odbędzie się w przyszły Poniedziałek d. 4 Marca b. r. o 


godzinie 12 z południa. Ciało będzie wyprowadzone z mieszkania 


[T Li OY URN OS 7 i nieboszczyka, r. de Londres, 42, do kościoła parafialnego San 
y Ą Los w Nicolas-d Antin, zkąd odprowadzone będzie na cmentarz Mont- 
; 
A p martre. 
) 


) | Pozostali synowcowie i przyjaciele zmarłego zapraszają naj- 
/ 
¢ uprzejmiej Towarzyszy broni i wszystkich Ziomków aby raczyli sie 
zebrać dla oddania mu ostatniej posługi. 


Paryż, dnia 1 Marca 1864 roku. 


W drukarni L Mantinat, przy ulicy Mignon, 2. 


